Z d. Wicher Aldona Zofia 


BALCERZAK 


NAJUKOCHAŃSZA ŻONA, MATKA, BABCIA I SIOSTRA 
EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA 
przeżywszy lat 72, zmarła tragicznie 1 sierpnia 1986 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 


we czwartek dnia 7 sierpnia br. o godz. 15.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


MĄŻ, CÓRKA, SYN, SYNOWA, WNUKI, SIOSTRA I RODZINA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie we czwartek 7 bm. o godz. w kościele paraf. OO. Pijarów przy ul. Kliny. 


